og 


Za spokój duszy í. p. 


Dr TADEUSZ 


GRUSZKA-GRUZINSKI 


lekarz weter. w Tarnowie 
jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 


odprawione zostaną 


w sobotę 19-go stycznia 1952 r. o godz. 8 rano w kaplicy na 
cmentarzu rakowickim i w kościele św Piotra i Pawła, o godz. 7°” 


Nabożeństwa żałobne 


na które zapraszają : 
ojciec, matka, siostra, szwagier, brat, bratowa i rodzina. 
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